Antoni Grzymała Kazanowski 


emerytowany Oficyał c. k. Sądu krajowego w Krakowie, 


po długich a dolegliwych cierpieniach, opatrzony św. Sakramentami, rozstał się z tym 


światem dnia 31 października 1883 r. w 65 roku życia. 
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Pogrążona w żalu żona wraz z dziećmi zaprasza Krewnych, Znajomych, Przyjaciół i Ko- 
legów zmarłego na wyprowadzenie zwłok z domu przy ulicy Starowiślnej nr. 2 dnia 2 listo- 


pada w piątek o godz. 3 popołudniu na miejsce wiecznego spoczynku. 


